an Friedhuber de Grubenthal 


c. k. emerytowany Sędzia powiatowy, 


Kontrolor Akcyzy miejskićj kr. gł. miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 70, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po krótkićj a ciężkićj chorobie, rozstał się z tym światem 


dnia 14 Maja 1879 r. 


W smutku pogrążona córka i wnuki, zapraszają Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność na obchód pogrzebowy odbyć się mający w piątek 
dnia 16 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu pod L. 17 przy ulicy Długićj; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Poniedziałek dnia 19 b. m. o godzinie 9 zrana w kościele 00. Kapucynów odprawić się mające. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie 


